OLYMPUS 面 

(AM(DIA ^^0 


クイックスタートガイド 


このたびは、オリンパス製品をお買い上げしげこだき、誠にありびとうございまず。 
ご使用前こ月麵の取扱説明書をよくお読みになり、試し撮りをしてカメラび正常 
に機能ずることをお確かめください。 


■七ット内容 


なのちのび揃っているか、ご確認ください。 

□ デジタルカメラ（本体） . 1台 

□ ストラップ . 1本 

□ 単3アルカ U 電池 . 4本 

□ US 日ケーブル . 1本 

□ CD-ROM (キヤ;ディアインフォ六ーシヨンディスク） . 1枚 

^クイックスタートガイド（本祇） . 1冊 

□ 取扱説明書（力六ラ編） . 1冊 

□ 取扱説明書 （ PC 接続編） . 1冊 


■各部のを拖 



〇シャッターボタン 
©レンズパリア 
©レンズ 
〇フラッシュ 
@マク□レバー 
©セルフタイマーランプ 
© DC 入力端子 



©コネクタカバー 
© US 日端子 
⑩液晶モニタ 
のファインダ 
©緑ランプ 

⑩十字ボタンな?《>0)(0 
の=脚巧 


⑩液晶モニタボタン@ 
必 0 K /_>< ニューボタン 
めカードカバー 
⑩ストラップ取付部 
⑩電池カバー 


■ストラップの取り付け方 


〇ストラップ取付部にストラップの短い方を通しまず。 
〇 ストラップの長い方を輪にくぐらせます。 

©みし強めに引っ張り、取り付けられたことを確認し 
て < ださい。 


■電池の入れ方 




〇電池カバーを®の方向にずらし、©の方向に引き上げます。 

〇 図のよラに電池の向さを正し<合わせて入れまず。 

0電池カバーを©の方向に引き下げ、⑩の方向に巧し込みます。 


■曰時-時刻の設定 


〇喔)ボタンを巧すと、液晶モニタび点なします。 

0 @1ボタンを押すと、メニューび表示されます。 

または^ボタンを巧して[設定]を選択し、 S ボタンを巧します。 

または巧> ボタンを巧して[曰時設定]を選択し、ボタンを巧します。 

@也またはのボタンを巧して日付の順序を、丫 - M-D (年月日)、 M - D - Y (^ B ^). D - 
|\/1ィ(日月年)から選おし、(^ボタンを押します。 

包^または@ボタンを巧して最初の項目を入力し、 (0 ボタンでなの項にずずみます。 
©同様の操作を繰り返し、時刻まで入力します。 

〇時報の0砂にをわせてボタンを押します。 

© 喔)ボタンを巧すと、液晶モニタび消むします。 

■撮影編 


電源 ON :レンズパ U アを開けます。（撮該でをます） 

電源 OFF :レンズパ U アを閉じます。 

^主意^緑ランプが点滅しているとさは、絶対に電池や冉 C アダプタを抜かないでください。 
また、カードをお使いの場合はカードカバーを開けないでください。撮影した画徹 
び記録されないだけでなく、撮影済みの画像び破壊される恐れびあります。 

^撮影ずるとさは、シャッターボタンを軽く巧した状態（風半巧し）か日、さらに 
シャッターボタンを巧し込みます（⑥全巧し）。 



■フラッシュ（のを©み がを) 


〇レンズノく U アを開けまず。 

〇 S ボタンを巧して、現在のフラッシュモードを確認します。 
©さらに (0 ボタンを巧して、設定を変更します。 

フラッシュモードび設定されました。 



フラッシュモードの設定 

才ートほ示なし）暗いときや逆光のとき、自動的に発光します 
赤目 （<§>) 人物の目がホく写る現象を輕減します。 

強制発光（を） 必ず発光させます。 

OFF (货） 暗いところでち発光させません。 

夜景（か） 夜景を撮影するとさに使います。 

夜景赤目（か<1>)夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 


レンスバリアを閉じるとオート（初期設定）に戻ります。赤目 (<§>) のみ、レンズ 
バリアを閉じてち設定は保持されます。 


■マクロ （ A ) 


撮影する距離び 25 cm - 已 Ocm のときに使います。 

〇レンズバリアを開けて、マク□バーを化マーク方向にスライドさせます。 
©盾)ボタンを巧すと、液晶モニタび点むします。 
e 液晶モニタを見なびら撮該します。 

[7?1レンズパ‘ U アを閉じると、マク n び辭除されます。 


■セルフタイマー(の）_ 

〇レンズパ U アを開けた状態で®ボタンを巧すと、撮影ニューび表示されます。 

または巧> ボタンを巧して[撮影]を選択し、 C 0 ボタンを巧します。 

@ またはのボタンを巧して[ドライスを選択し、ボタンを巧します。 

〇必またはのボタンを巧して[セルフタイマー]を^尺し、觀ボタンを巧します。 

@をラー度(§^ボタンを巧ずと、分ニューび終了しまず。 

@撮影します。 

セルフタイマーランプび10砂点なし、2秒間点滅した後撮影されます。 

1枚撮影後、セルフタイマーは自動のに解除されます。 

■デジタルテレ 

1.6 倍、 2 倍、 3 ぶ倍、 4 倍のデジタル望遠撮影びでをます。 

〇レンズパリアを開けて@ボタンを押ずと、液晶モニタび点なします。 

0のボタンを押すたびに [1 .日 X 一 2.0 X 一 3.2x 一 4.C)x] と設定び変わりまず。 

ボタンを押すたびに [3.2x 一 2.0 X 一] .6x ーオフ]と設定び変わります。 
e 液晶モニタを見なびら撮該します。 

-幅)ボタンを巧ずと液晶モニタび日 FF になり、デジタルテレび解除されます。 

- 3.2 倍、 4 倍に設定するときは、画質モードを SQ2 にしてください。 

■連写（哥） 

〇レンズパリアを開けた状態でボタンを押すと、撮該メニューび表示されまず。 

または@ボタンを巧して[撮該]を選択し、ボタンを巧します。 

0公または@ボタンを巧して[ドライスを選択し、 (0 ボタンを巧します。 

または@ボタンを巧して[連写]を選択し、 ( g , ボタンを押します。 

@をラー度 (1^ ボタンを巧ずと、ニューび終了します。 

©撮影します（シャッターボタンを巧している間、連写びでをます。シャッターボタン 
から指を離すと連写び止まります)。 

レンズバ U アを閉じると、連写び解除されます。 












































































■をコマ消去 


■露出補正 

画像の明るさを変えることびでさまず。 

〇レンズパ U アを開けた状態でボタンを押すと、撮影メニューび表示されまず。 

0公または@ボタンを巧して願影]を選択し、 (0 ボタンを巧します。 
e ^またはボタンを巧して[露出桶正]を還おし、 S ボタンを巧します。 

〇必ボタン C- 暗く）、またはのボタン （+ 明るく)封甲して補正値を選択し、詹, 
ボタンを巧します。 

@わラー度 (g, ボタンを巧すと、ニューび終了します。 

〇撮影します。 

レンズ A’U アを閉じると、露出補正び0.日（初期値）に房ります。 

■測巧方式（@[1]) 


〇レンズパ U アを開けた状態でボタンを押すと、撮影メニューび表示されまず。 

0必またはのボタンを巧して嗎尉を選択し、ボタンを巧します。 
e 必またはのボタンを巧して測光]を選択し、 (0 ボタンを巧します。 

〇鱼^または^ボタンを巧して測光ち式を選択し、(§^ボタンを巧します。 

@わラー度®,ボタンを巧すと、メニューび終了します。 

〇撮影します。 

^ -測光ち式 

ESP (表示なし） ファインダ内の周辺部と中む部を測光し、最適な露 

出をまゆます。 

スポット（巳]) ファインダ内の中央のみを測光し、逆光などで撮り 

たいちのび暗くなる時に背景の光などに影響される 
ことなく撮影でさます。 

-レンズバ U アを閉じると、 ESP (初期設定）に戻ります。 


■ホワイトバランス （み泣を背) 


〇レンズパ U アを開けた状態でボタンを押すと、撮影メニューび表示されまず。 
〇 必またはのボタンを巧して陋倒を選択し、@ボタンを巧しまず。 

0逸^またはボタンを巧して[ホワイトバランス]を選択し、 (0 ボタンを巧します。 
〇逸^またはボタンを巧してホワイトバランスを選択し、@，ボタンを巧します。 
©をラー度ボタンを押すと、；><ニューび終了しまず。 

0撮影しまず。 



ホワイトバランスの設定 
才-卜读示なし） 

晴天じが 
曇天 (公)） 

電球诛） 

堂光灯（背） 


自然な色合いで写るよう自動的に調整します。 
晴れた屋外で自然な色に写0ます。 

曇った屋外で自然な色に写ります。 

電球の灯りで自然な色に写ります。 

堂光灯の灯りで自然な色に写ります。 


レンスバリアを閉じると、ホワイトバランスびオート（初期設定）に戻ります。 


■画質モード （SHQ HQ SQ1 SQ2) 


〇レンズパ U アを開けた状態でボタンを押すと、撮影メニューび表示されます。 
Q 必またはのボタンを巧して陋樹を選択し、ボタンを巧します。 

0必またはのボタンを巧して陋質]を選択し、ボタンを巧します。 

〇 ^またはボタンで画費を選択し、ボタンを巧します。 

@わラー度@，ボタンを巧すと、；><ニューび終了します。 

〇撮影します。 



画質モード（ピクセルサイス) 


SHQ (1280x960) 
HQ (1280x960) 
SQ 1(1024 x768) 
SQ2 (640 X 48白） 
レンズバ U アを閉じてち、 


されいにプリントしたいとさ 
パソコンで画傲を見るとさ 
£；><ールに添付するとき 
枚数をたくさん撮りたいとき 
画質モードは変わ0ません。 


■再生編 

電源日 N :レンズパ U アを閉じた状態で喔)ボタンを巧すと、液晶モニタび点なします。 
電源日 FF :をラー度恒)ボタンを押すと、液晶モニタび消なしまず。 

厚 q - @1ボタン：前の画像を表おします。 

- (0 ボタン：次の画像を表示します。 

-巧 yK タン：複数のコマを表示します。のボタンで戻ります。 

複数のコマを表示中に 0) ボタンを巧ずと緑の枠び前のコマに移動し、 
S ボタンを巧すと次のコマに移動します。 

-のボタン：拡大表示0 .已一吕一吕.巳 一3馈します。必ボタンで1倍に戻り 
ます。 

拡大中にボタンを巧ずと、スク n —ルモードになります。 
也の@(0ボタンで前後左右に画面びスク □- ル够動）します。 
ち ラー 度®ボタンを巧すと、スクロールモードを終了します。 


■ 1コマ消去 

〇消去したい画撒を表示しまず。 

Q 运> ボタンを]砂じ(上押して、メニューを表示します。 

またはのボタンを押して硝去]を選択し、(§^ボタンを巧すと画憬び消去されま 
す。 


^ま意^-内蔵メモ U の画像を消す場合は、カードを入れないでください。 

. カードの画像を消ず場合は、あらかじめカードを挿入してください。 

〇レンズパ U アを閉じた状態で@ボタンを巧しまず。 

〇 ボタンを巧して再生六ニューを表おしまず。 

0必またはのボタンを巧して殿定]を選択し、 S ボタンを巧しまず。 

〇鱼^またはのボタンを押してがモリーセツトアツスまたは[力ードセツトアツスを 
選択し、ボタンを巧します。 

0必またはのボタンを巧して[全]マ消去]を選択し、戴ボタンを巧しまず。 

0必またはのボタンを巧して[消ま]を選択し、氨,ボタンを押ずと、全ての画憬び消 
去されまず。 

&4消去した画徹は、元に戻せません。消去する前に、大切なデータを消さないよう十 
分にを意してください。 


■プロテクト（をの 

〇保護したい画撒を表示しまず。 

Q @ボタンを]砂政上押すと、 因 マークび表示されまず。 

^主意^プ n テクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去できませんび、フォーマットを行 
ラとすべて消去されます。 

grq -レンズバ U アを閉じても、プ n テクトの設定はなをされます。 

-プ n テクトを解除する場合は、をう一度巧>ボタンを1秒料上押します。 

■動画の 撮影- 再生（思） 

撮影するには 

〇レンズパ U アを開けた状態で®,ボタンを押すと、撮影メニューび表示されまず。 

Q ^またはボタンを巧して[撮影]を選択し、 S ボタンを巧します。 

0鱼^またはのボタンを巧して[ドライスを還おし、 (0 ボタンを押します。 

〇必またはのボタンを巧して勵画を選択し、鲁,ボタンを押します。 

0 をラ~度這^ボタンを巧すとメニューび終了し、液晶モニタび点むしまず。 

〇 液晶モニタを見なびら撮影します。（シャッターボタンを巧すと、動画撮影び行われ 
ます。ちう一度、シャッターボタンを巧すと動画撮影び終了します。） 

@ボタンを押すと液晶モニタび日 FF になり、動画び解除されます。 

再をずるには 

〇レンズパ U アを閉じた状態で@ボタンを巧します。 

再生したい gp マークのある画憬を表示しておをます。 

© (§i ボタンを巧して再生メニューを表示します。 

0 ^またはボタンを巧して[再生]を選択し、 (0 ボタンを巧します。 

〇 ^またはボタンを巧して[ムービー再生]を選択し、ボタンを押します。 

0 ^または^ボタンを押して[スターりを選択し、®,ボタンを巧すと動画び再生さ 
れまず。 

■ビープ音の消し方 

〇レンズパ U アを開けた状態で (g, ボタンを押すと、撮影分ニューび表示されまず。 

Q 也または@ボタンを巧して歐茵を選択し、 (0 ボタンを巧します。 

0 ^または^ボタンを巧して[ビープ音]を還おし、ボタンを押します。 

〇公または@ボタンを巧して[オスを選択し、®,ボタンを押します。 

@をラー度層^ボタンを巧すと、六ニューび終了しまず。 

^レンズパリアを閉じても、ビープ音の設定は変わりません。 

■お晶モニタの調整 

〇レンズパ U アを開けた状態でボタンを押すと、撮影分ニューび表示されます。 

Q 公または@ボタンを巧して殿定]を選択し、ボタンを巧しまず。 

0公または@ボタンを巧して[モニタ調藍]を選択し、 (0 ボタンを巧します。 

〇运 ytt ‘タン（一暗く）、または@ボタンを （+ 明るく）を巧して明るさを調整し、®, 
ボタンを巧します。 

@をラー度ボタンを巧すと、六ニューび終了します。 

^レンズバ I」アを閉じても、液晶モニタの調整は変わりません。 

★アクセスポイント（製品に関ずるお問い合わせ） 


ホし 

幌 . 

...011- 吕3 1-2338 

金 

ミ尺 . 

. 07臣 -2 白吕 -8 吕已9 

化 


... 022-218-8437 

大 

阪 . 

. 0白-白呂已 2-0 已〇良 

新 

漏 . 

... 02已 -24 已 -7343 

局 

松 . 

.087-834-6180 

お 


... 〇吕色 3-3 色-吕413 

広 

島 . 

.082-222-0808 

東 

. 

京（八王子).., 

... 0426 -42-7499 

福 

岡 . 

. 09呂 -7 吕 4-8 吕1已 

静 

岡 . 

... 0己4-吕己 3-2 呂已〇 

鹿巧島 . 

. 099 -2 吕吕-已 0 S 7 

名ち屋 . 

■„0己2-201-9已8已 

沖 

縄 . 

. 098 -864-2548 


》上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、オリンパスカスタマーヴポートセンター 
に窗送されます。アクセスポイントまでの電話料をはお客様のご負担となりまず。 

なお、調査等の都合上、回答までにお時間をいただく攝合びありますので、ご了承<ださい。 

営業時間9 : 30〜17 : 00 (± • 日曜、巧日历び興社定休日を除く） 


1AG6P1P1036 - 


VT274 已 0] 





























